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सं. 593] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र I, 945 
No. 593] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA , 945 
भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 4 अगस्त, 2023 


संदर्भ: ।0-/208043/4/2020-208-8।8(676).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 208 के नियम 5 के 
उपनियम (॥) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं | 


अनुसूची 
| स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
(4) (2) (3) (4) (5) 
आई एस 7448 (भाग 5): 2023 | 0 अगस्त 2023 आई एस 4448 (भाग 5) : 40 सितम्बर 
| पेट्रोलियम और उसके उत्पाद -- 4963 2023 
परीक्षण पद्धतियाँ पेट्रोलियम और उसके उत्पाद की 
भाग 5 लुब्रिकेटिंग ग्रीस के लिए कॉपर परीक्षण पद्धतियाँ 
स्ट्रिप संक्षारण परीक्षण भाग 54 after ग्रीस के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) कॉपर स्ट्रिप संक्षारण परीक्षण 


5424 GI/2023 (.) 


की प्रमाण जांच परामर्श सेवाएँ — 


अपेक्षाएँ 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 
आई एस (448 (भाग 68) : 2023 | 0 अगस्त 2023 आई एस 4448 (भाग 68) : 40 सितम्बर 
2 पेट्रोलियम और उसके उत्पाद -- 4967 2023 
परीक्षण पद्धतियाँ पेट्रोलियम और उसके उत्पाद की 
भाग 68 लुब्रिकेटिंग ग्रीस के परीक्षण पद्धतियाँ 
वाष्पीकरण नुकसान का निर्धारण (22 भाग 68 ग्रीस के वाष्पीकरण का 
घंटे सुखाना) नुकसान (22 घंटे 
(पहला पुनरीक्षण) सुखाना) 
आई एस 72628 : 2023 40 अगस्त 2023 आई एस 42628 : 989 40 सितम्बर 
3 2-अमीनो-4-ना इट्रोफेनॉल, तकनीकी 2-एमिनो-4-नाइट्रोफिनाल, 2023 
-- विशिष्टि तकनीकी -- विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
oe __ | tose 2023 | आई एस 3842:4993 | 0 सितम्बर 
4 cA विशिष्ट एम-यूरीडोनीलिन, तकनीकी -- 2023 
(पहला पुनरीक्षण) विशिष्टि 
आई एस 78299 : 2023 40 अगस्त 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
5 | संरचनात्मक डिज़ाइन और संरचनाओं 


पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन त/4/असा./375/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the | lth August, 2023 


Ref: HQ-PUB03/I/2020-PUB-BIS (676).—In pursuance of Sub-rule (l) of Rule (5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be withdrawn, if | Withdrawal 
any 
(i) (2) (3) (4) (5) 
BSE erat 9 05 2260 IS 448 (Part 5) : 963 
Petroleum and its Products — f Test f 0 
‘T Methods of Test for Petroleum S 
Methods of Test aaaie Producis eptember 
Part 5l Copper Strip Corrosion Test 0 August 2023 [P: 5]] 2023 
for Lubricating Greases Cc Stri ८ ion Test f 
2 ne opper Strip Corrosion Test for 
(First Revision) का? 6 
Lubricating Greases 
IS 448 (Part 68) : 2023 0 August 2023 IS 448 (Part 68) : |967 0 
Petroleum and its Products — Methods of Test for Petroleum September 
Methods of Test and its Products 2023 
2 Part 68 Determination of Evaporation [P : 68] 


Loss of Lubricating Greases 
(22 Hour Drying) 
(First Revision) 


Evaporation Loss in Greases 
(22 Hour Drying) 


[aT WI—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


3 IS 2628 : 2023 l0 August 2023 operas ieee 0 
2-Amino-4-Nitrophenol, Technical — Dye Diennediales — 2सैप0-4- | “September 
Shecification Nitrophenol, Technical — 2023 
(First Revision) Specification 
4 IS 3842 : 2023 0 August 2023 ५ हि 0 
m-Ureidoaniline, Technical — : iS ate न ia F September 
Specification m-Ureidoaniline, Technical — 2023 
(First Revision) Specification 
5 IS 8299 : 2023 0 August 2023 
Structural Design and Proof Checking 
८ तुलआरा62# 07 NA NA 
onsultancy Services for Structures — 
Requirements 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-I/4/Exty./375/2023-24] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-!0054 


